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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Testen van een 100 meter lange barrière om te bezien hoe deze zich 
gedraagt in de omstandigheden op volle zee. Rijkswaterstaat 

BEKENDMAKING BESLUIT 

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, bekend 
dat zij bij besluit van 26 april 2016 met kenmerk RWSZ2016-00004316, aan de Stichting The Ocean 
Cleanup te Delft op grond van de Waterwet vergunning heeft verleend voor het testen van een 100 
meter lange barrière om te bezien hoe deze zich gedraagt in de omstandigheden op volle zee. 


£gTestlocatle 


SCHEVENINGEN 


Het project is gesitueerd in de Noordzee op bijna 21 kilometer noordwestelijk van Scheveningen. 
Bevestiging aan de zeebodem gebeurt met vier ankers, waarvan de coördinaten zijn (volgens ETRS89, 
UTM 31N): 



Anker oost 52.2110869547 4.005729772 

Anker zuid 52.207226992 4.004789239 

Anker west 52.208019539 3.996497714 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen: 

- Installeren van een 100 meter lang, drijvend en flexibel scherm van circa 2,5 meter hoog, namelijk 
1,2 meter boven water (drijflichaam) en 1,3 meter onder water (scherm). 

- Afmeren en verankeren van twee grote bevestigingsboeien (circa 4 meter in doorsnede) waartus¬ 
sen het scherm wordt bevestigd. 

- Monitoren van de bewegingen van het scherm en de krachten op de bevestigingspunten. 

- Geregeld uitvoeren van visuele inspecties van het scherm en de bevestigingsboeien. 

- Op kleine schaal uitvoeren van tests bij de barrière met biologisch afbreekbaar materiaal. 

De vergunning wordt verleend tot 25 juni 2017. 

Terinzagelegging 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken van 3 mei 2016 tot en met 14 juni 2016 tijdens kantooruren 
ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (ZH). 

Bezwaar en voorlopige voorziening 

- Tegen het besluit kan tot en met 14 juni 2016 een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaar¬ 
schrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu p/a de hoofdingenieur- 
directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam. 

- Tevens is het mogelijk om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen 
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indien spoedeisende belangen aanwezig zijn. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het 
bezwaarschrift zijn woon- of vestigingsplaats heeft. 



Rijswijk, 3 mei 2016. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze, 

het hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta, 
L.R. Minnaar 
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